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1. Safety Instructions 

m Storage and Use 

- Keep this device away from hot or cold places. Working temperature of this device is 
0°C ~ 50°C, storage temperature is -10°C ~ 60°C. 

- Keep the device away from water or damp environment. 

- Never expose the device to moisture, dust, oil or smoke. 

- Avoid dropping or exposing to impacts. 

- Never put this device in containers that are unstable as this may cause damage. 

- Never extrude or chafe this device with sharp objects. 


a Maintenance 


Please unplug all connection wires before cleaning this machine. 

- Please wipe this device with a soft cloth. 

- Never wipe this device with an abrasive cloth, detergent power, alcohol, benzene or any 
other chemical cleaning products. 


2. Disposal 

Please ensure the product and its accessories are disposed in compliance with WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive and any other applicable 
regulations. Please check with your local authority for current disposal regulations. 


3; Warranty 


This product is guaranteed for twelve months from the date of the original purchase. In 
the unlikely event of any defect arising due to faulty materials or workmanship, the unit 
will be either replaced or repaired free of charge (where possible) during this period. An 
alternative product will be offered in case the product is no longer available or repairable. 


This warranty is subject to the following conditions: 

m The warranty is only valid within the country where the product is purchased. 

= The product must be correctly installed and operated in accordance ‘to the instructions 
given in this user manual. 

m The product must be used solely for domestic purposes. 

m The warranty only covers the main units, and does not cover the accessories. 

a The warranty does not cover the damage caused by misuse, negligence, accident and 
natural disaster. 

u The warranty will be rendered invalid if the product is resold or has been damaged by 
inexpert repairs. The manufactures disclaim any liability for incidental or consequential 
damages. 


u Please consult our customer adviser before returning any product; we are not 
responsible for any unexpected product returns. 

a Any faulty product must be kept and returned in the original packaging with all the 
accessories and the original copy of the purchase receipt. 


The warranty is in addition to, and does not diminish, your statutory or legal rights. 


Customer Service: 
Telephone: +44 (0) 845 250 0586 
Email: service@augustint.com 


This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions 
of Directive 2014/30/EU. The Declaration of conformity may be consulted online at 
http://www.augustint.com/en/declaration. C € 
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1..Consignes de.Sécurité — 
u Utilisation et Rangement de I'Appareil 


- Gardez cet appareil éloigné des endroits chaud ou froid. La température de 
fonctionnement est 0°C ~ 50°C, la température de stockage est 10°C ~ 60°C. 

- Gardez l'appareil éloigné de l'eau et d'un environnement humide. 

- Na pas laisser l'appareil exposé a |'humidité,de la poussiére, de I'huile ou de la fumée. 

- Evitez de faire tomber ou exposer a des chocs. 

- Ne mettez jamais l'appareil dans un contenu instable, car cela peut causer des 
dommages. 

- N'extrudez jamais ni frottez l'appareil avec des objets pointus ou tranchants. 


= Entretien 


Veuillez de débrancher les cables externes de l'appareil avant de le nettoyer. 

- Nettoyez l'appareil et les touches qu'avec un chiffon doux. 

- Ne nettoyez jamais cet appareil avec un chiffon abrasif, une poudre détergente, alcool et 
benzene etc. ni de divers propulseurs ou produits de nettoyage chimiques. 


2. Recyclage 

Vous 6tes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les 
directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et toute 
autre réglementation en vigueur dans votre pays.Renseignez-vous auprés des autorités 
compétentes pour les régles a suivre en 

termes de recyclage. 


3. Garantie 


Ce produitest garanti pour une période de douze (12) mois a comptér dé la date achat 
initial. Dans le cas improbable d'une panne due a un défaut de matériaux ou de fabrication 
l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un 
produit équivalent sera proposé au 

cas ou le produit n’est plus disponible ou réparable. 


Cette garantie est soumise aux conditions suivantes : 

= La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté. 

m Le produit doit étre correctement installé et utilisé conformément aux instructions 
données dans ce mode d'emploi. 

u Le produit ne doit étre utilisé qu’é des fins domestiques. 

= La garantie ne couvre que I'unité principale et pas les accessoires. 

= La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaiseutilisation, 
négligence, des accidents et catastrophes naturelles. 

La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu oua été endommagé par des 
réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des 
dommages fortuits ou des dommages indirects. 

= Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes 
pas responsables des retours de produit inattendus. 

= Tous produits défectueux doivent étre conservés et renvoyés dans leur emballage 
d'origine avec tous les accessoires et la facture d’achat d'origine. 


La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux. 


Service Client : 
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586 
Email : service-fr@augustint.com 


L’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes 
de la Directive 2014/30/EU. La déclaration de conformité peut étre consulté sur notre site 
internet a l'adresse 

http://www.augustint.com/en/declaration. C E 


1. Sicherheitshinweise 
= Lagerung und Benutzung 


- Halten Sie das Ger&t fern von sehr hei&en oder kalten Orten. 

- Halten Sie das Gerat fern von Wasser oder Wasserdampf. 

- Setzen Sie das Gerat nie Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus. 

- Vermeiden Sie StéRe oder Erschiitterungen. 

- Transportieren Sie das Gerat nie in Behdltern oder Taschen in denen es beschadigt 
werden k6nnte. 

- Driicken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstande auf das Gerat. 


a Instandhaltung 

Bitte stecken Sie alle Zubehdrteile aus bevor Sie das Gerat reinigen. 

- Bitte verwenden Sie nur weiche Tiicher um die Tasten sauber zu halten. 

- Reinigen Sie das Gerat niemals mit aggressiven oder grobkérnigen ReinigungsmitteIn wie 
z.B. Alkohol, Benzol oder chemischen Reinigern. 


2. Entsorgung 

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Entsorgungsregu- 
larien in Ihrem Land. Uberpriifen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zustandigen Umweltbe- 
hérde. 


3. Garantie 

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von zwei Jahren. Im Fall von Material- bzw. 
Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt 
kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses 
Produkt nicht mehr lieferbar ist. 


Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen: 

= Die Garantie ist nur in dem Land gilltig, wo das Produkt kauflich erworben wurde. 

= Das Produkt muss ordnungsgemaf laut Handbuch installiert werden. 

= Das Produkt muss fiir den heimischen Gebrauch genutzt werden. 

= Die Garantie schlieRt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehér ein. 

= Von der Haftung sind Schaden durch Fallenlassen oder Schaden z.B.durch 
Naturgewalten ausgeschlossen. 

a Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche. 

a Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gert zuriicksenden. 

u Das Produkt muss in ordnungsgemafem Zustand, originalverpackt und mit dem 
Zubeh6r sowie einer Kopie der Rechnung zuriickgesendet werden. 


Die Garantie gilt zusatzlich und schwacht nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab. 


Kundenservice: _ . ee 
Tel: +49 (0) 511 9781 2978 

E-Mail: service-de@augustint.com 

Website: www.augustint.de 


Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU. 
Die Konformitatserklarung kann unter folgender Adresse bezogen werden: 
https://www.augustint.com/de/declaration-223,html C é 


1. Istruzioni per la Sicurezza 


m Uso e conservazione del prodotto 

- Conservare questo dispositivo lontano da temperature estreme. 

- Tenere il dispositivo lontano dall'acqua e da ambienti umidi. 

- Non esporre mai il dispositivo ad umidita, polvere, olio o fumo. 

- Evitare cadute e non esporre ad impatti. 

- Durante il trasporto di questo dispositivo prendete tutte le precauzioni necessarie al fine 
di evitare danni causati da impatti. 

- Mai colpire 0 graffiare questo dispositivo con oggetti taglienti. 

a Manutenzione 

“Siete pregati di scollegare tutti i cavi prima di pulire il dispositivo. 

- Pulire il dispositivo e i pulsanti con un panno Morbido. 

- Non pulire mai questo dispositivo con panni abrasivi. Non usare detergenti, alcool o 
prodotti per la pulizia a base chimica. 


2. Smaltimento 

Assicurarsi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in osservanza con le direttive 
WEEE (Smatimento di Prodotti Elettonici ed Elettrici) e con ogni altra regolamentazione 
applicabile nel vostro Paese.Verificare sempre con le autorita competenti la regolamenta- 
zione per lo smaltimento del prodotto. 


3. Garanzia 

Questo prodotto é garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. Nel caso di difetti 
derivanti da materiali o manifatturazione difettosi l'unita sara riparata o 

sostituita senza nessun costo (dove possibile) durante il periodo menzionato.Nel caso in 
cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verra offerto un prodotto 
alternativo. 


La garanzia é soggetta alle seguenti condizioni: 


m La garanzia é valida solo nel Paese di acquisto. 

a Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le 
istruzioni fornite nel manuale d'uso. 

a | prodotto deve essere utilizzato solo per uso doméstico. 

= La garanzia copre soltanto l’unita principale, non gli accessori. 

= La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamita naturali. 

= La garanzia non sara valida se il prodotto é stato riparato o danneggiato da persone 
non qualificate. II produttore declina ogni responsabilita per danni accidentali o 
consequenziali. 

a Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non 
assumiamo responsabilita per nessuna restituzione inaspettata. 

= Qualunque prodotto danneggiato deve essere conservato e ritornato con la scatola 
originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto. 


Questa garanzia é in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali. 


Servizio Clienti: 
Telefono: +44 (0) 845 250 0586 
Email: service-it@augustint.com 


Questo tipo di apparecchio é conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti-stabilite. dalla.direttiva 2014/30/EU. La dichiarazione di conformita pud.essere 
consultata online presso http://www.augustint.com/en/declaration. C € 


1. Instrucciones de seguridad 


a Almacenamiento y Uso 


- Mantenga este equipo alejado de temperaturas extremas. 

- Mantenga el dispositivo alejado del agua 0 ambientes himedos. 

- Nunca exponga el dispositivo a la humedad, polvo, aceite o humo. 

- Evite dejar caer o exponer a los impactos. 

- Nunca ponga el dispositivo en contenedores que son inestables, ya que esto puede 
causar dafios. 

- Nunca extruje o roce el dispositivo con objetos punzantes. 


a Mantenimiento 


Por favor, desenchufe todos cables del dispositivo antes de limpiarlo. 

- Por favor, limpie el dispositivo con un pafio suave. 

- Nunca limpie el dispositivo con un pano abrasivo, detergente en polvo, alcohol, 
benceno, propulsores de cualquier tipo o de productos quimicos. 


2. Eliminacién de Desechos 

Asegtirese de que tanto el producto como sus accesorios son eliminados en 
cumplimiento con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos) y 
demas normativa aplicable. Por favor, consulte la regulacién de eliminacién regional con 
sus autoridades locales. 


3. Garantia 


El producto tiene una garantia de 12 meses a partir de la fecha original de compra. En el 
caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricacion, la 
unidad se le sera reemplazada o reparada sin cargo alguno (siempre que sea posible) 
durante el periodo mencionado. En caso de que el producto ya no esté disponible o no 
sea reparable se le ofrecera un producto alternativo, 


La garantia esta sujeta a las siguientes condiciones: 

au La garantia solo es valida en el pais donde el producto fue adquirido. 

= El producto debe de haber sido correctamente instalado de acuerdo con las 
instrucciones proporcionadas en este manual. 


* wEl Producto ha de haber tenido un uso doméstico. 


= La garantia solo cubre la unidad principal, no asi los accesorios. 

a La garantia no cubre los dafios causados por mal uso, negligencia, accidentes o 
desastres naturales. 

= La garantia sera anulada si el producto es revendido o dafiado por reparaciones 
inexpertas. El fabricante no se hace responsable de dajios incidentales o 
consecuentes. 


~m.Por-favor..consulte. con.nuestro.departamento de atencidn al.cliente antes de devolver 


ningun producto. 

u La empresa no se hace responsable de ninguna devolucién imprevista. 

= Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia 
del recibo de compra y en su cajao paquete original. 


La garantia no disminuye sus derechos estatutarios ni legales. 


Atencién al cliente: 
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586 
Correo electrénico: service-es@augustint.com 


Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los 
requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la directiva 2014/30/EU. La 
declaracién de conformidad puede ser consultada en nuestra pagina web:http://www.au- 


gustint.com/en/declaration. C € 


1. Instrukcje bezpieczenstwa 


a Przechowywanie i uzywanie 

- Temperatura robocza tego urzadzenia wynosi od 0 °C do 50 °C, temperatura 
przechowywania — od -10 °C do 60 °C. 

- Trzymaj urzadzenie z dala od wody lub wilgotnego Srodowiska. 

- Nigdy nie narazaj urzadzenia na dziatanie wilgoci, kurzu, oleju lub dymu. 

- Unikaj upuszczania lub narazania na uderzenia. 

- Nigdy nie umieszczaj tego urzadzenia w niestabilnych pojemnikach, poniewaz moze to 
spowodowaé uszkodzenie. 

- Nigdy nie wyciagaj ani nie ocieraj urzqdzenia ostrymi przedmiotami. 


a Utrzymanie 


Przed czyszczeniem tego urzqdzenia nalezy odiqczyé wszystkie podtaczone do niego 

przewody. 

- Nalezy wyczyscié urzadzenie miekka Sciereczka. 

- Nigdy nie wolno czyscié tego urzadzenia tkaning Scierna, detergentem, spirytusem, 
benzenem lub jakimkolwiek innym chemicznym Ssrodkiem czyszczacym. 


2. Utylizacja 

Nalezy upewnié sie, ze produkt i jego akcesoria sq utylizowane zgodnie z dyrektywq 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) i innymi obowigzujacymi przepisami. 
Skontaktuj sie z lokalnymi wiadzami w celu uzyskania aktualnych przepiséw dotyczacych 
utylizacji. 


3. Gwarancja 

Gwarancja na produkt wynosi dwanascie miesiecy od daty zakupu. W ciqgu tego okresu 
w mato prawdopodobnym przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady wynikajacej z 
wadliwych materiatow lub wykonania, urzadzenie zostanie wymienione lub naprawione 
bezplatnie (jesli to mozliwe). Produkt alternatywny bedzie oferowany w przypadku, gdy 
produkt nie jest juz dostepny lub mozliwy do naprawy. 


Niniejsza gwarancja podlega nastepujgcym warunkom: 

m Gwarancja jest wazna tylko w kraju, w ktorym produkt zostat zakupiony. 

a Produkt musi byé prawidiowo zainstalowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjami 
podanymi w niniejszej instrukcji obstugi. 

w Produkt musi byé uzywany wytacznie do celow domowych. Gwarancja obejmuje 
jedynie urzadzenia gtowne i nie obejmuje akcesoriow. 

m Gwarancja nie obejmuje szkod spowodowanych przez niewtasciwe uzycie, 
zaniedbanie, wypadek i kleske zywiotowa. 

u Gwarancja zostanie uniewazniona, jesli produkt zostanie odsprzedany lub uszkodzony 
wskutek nieprofesjonalnych napraw. Producenci nie ponosza zadnej 
odpowiedzialnosci za przypadkowe lub wtorne szkody. 

= Przed zwroceniem produktu skonsultuj sie z naszym doradca klienta; nie ponosimy 
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek nieuzgodnione zwroty produktu. 

ma Kazdy wadliwy produkt musi zostaé zapakowany i zwrécony w oryginalnym 
opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i oryginaina kopiq dowodu zakupu. 


Gwarancja jest uzupeinieniem i nie zmniejsza Twoich ustawowych lub prawnych 
uprawnien. 


Obstuga klienta: 
Telefon: +44 (0) 845 250 0586 
Email: service-p|@augustint.com 


Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi 
postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE. Deklaracje zgodnosci mozna znalez¢ w 
Internecie pod adresem http://www.augustint.com/en/declaration. 
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1. Unctpykynn no 6esonacHoctu 

mu XpaHenne uv ucnonb30BaHne 

- Depxute yctpoiictBo Bganu oT KapKuXx un XONOpAHbIX MecT. Pa6ouaa Temnepatypa 
yctpouctea — oT 0 °C go 50 °C, Temnepatypa xpaHenua — oT -10 °C go 60 °C. 

- epxute yctpoiictBo BAanu OT BOpbI unn BNakHOrO OKpyrKeHUA. 

- Hukorga He nogBepravite yctpoiictBo Bo3sgecTBuio Bnary, nbinv, Macna unuv Abima. 

- Vs6eraiite nageHni unu uHoro HeraTUBHOrO BO3gAencTBUA. 

- Hukorga He Knagqute ycTpoiicTBo B HecTaGMnbHyt0 EMKOCTb, Tak Kak STO MOXKET 
noBpeANTb ero. 

- Hukorga He HagaBnueBalite unu Wapanalite ycTpoMcTBO OCTpbiIMU NpeAMeTamnu. 


a Yxog 


Noxanyicta, OTCOeAMHUTe BCe NpoBosa, npexge YeM NpUCcTyNaTb K YUCTKE ycTponctsa. 


- Mpotpute ycTpoucTBo MaArKON TKaHbIO. 
- Hukorga He npoTupante ycTpovicTBo a6pa3uBHON TKaHbIO, MOIOLUMM CpefcTBOM, 
cnuptom, 6eH30N0M unv Apyrumu xumuyecKuMY YVCTALMMU CpegcTBamn. 


2. YTunu3zaunAr 

Noxanyiicta, yOeAuTect, YTO NpogyKT vu ero KOMNNeKTYyIOLMe YTUNU3NpPOBaHb! B 
cooTBetcTBuu c Aupextusoi WEEE (06 oTxogjax snektpuyeckoro Mu aneKTpoHHoro 
o6opyfoBanua) v no6bIMuv ApyruMuv NpuMeHuMbIMy NpaBunamnu. NMoxanyucta, 
o6patutect B MecTbIe OpraHbl ynpaBneHua 3a UHcopmauven O AeNCTByIOLUMXx NpaBunax 
yTunuzaynnu. 


3. TapaHTua 

Ha faHHbii npogyKT pacnpocTpaHseTca ABEHHAaAWaTUMeCAYHaA rapaHTUA C AaTbI NOKYNKU. 
B manoseposTHom cnyyae Kakux-nU6o HEUCNpaBHOCTel, BOSHUKLIUX U3-3a DECPeKTHbIX 
MaTepvanos Mn usroToBNeHus, ycTpolictso 6yfeT nuGo 3ameHeHo, noo 
OTPeEMOHTMpOBaHO SecnnaTHO (NO BO3MOXKHOCTH) B TeYeHve gTOrO Nepuogza. 
AnbTepHaTMBHbi NPOAYKT MOxKeT GbITb NPeANOKeH B CNyYae, ECNu NpovyKT OonblwWe HE 
octynex unu He peMoHTUpyertca. 


Hactosuwjan rapakTua pacnpoctpansertca Ha cnepyrouve ycnosua: 

am PapaHtua AevcTBMTeNnbHa TONbKO B CTpake, re NpopyKT 6bin npuobpeTex. 

= Mpogykt AomkeH SbITb NPaBUNbHO yYCTAHOBMeH UM 9KCNNyAaTUPOBATbCA B COOTBETCTBUN C 
VHCTPYKUMAMM, NPUBEACHHbIMU B STOM PyKOBOACTBe NONb3oBaTeNA. 

m Mpogykt gomkeH Ucnonb3OBaTbCA UCKNIOUNTeNbHO B ObITOBbIX Yensax. FapakHTua 
pacnpocTpaHseTcA TONbKO Ha OCHOBHbIe GNOKN Mu He pacnpocTpausAeTca Ha akceccyapbl. 


"a fapantua He pacnpoctpanretcarHa yulep6, BBISBAHHbIN HENPaBUsIbHbIM 


Vcnonb3soBaHieM, HeEOperKHOCTbHO, HECYACTHbIM CnyyYaeM UM CTUXMMHbIM OeACTBVeM. 

u Tapantua GygeT npusHaHa HeAeViCTBUTeNbHON, ecnu npogyKT Obin nepenpofaH unn 
NOBperxKGZeH Npu HenpodbeccuoHanbHOM PemoHTe. VisrOTOBUTeNN OTKASbIBAIOTCA OT 
Kakoii-nu60 OTBETCTBEHHOCTU 3a CnyYaiHbI UNUM KOCBeEHHbIN yuepo. 

= NMoxkanyiicta, nepeg BO3BpaTOM NPOAYKTa NPOKOHCyNbTUpyUTecb C HALUMM 
KOHCYMIbTaHTOM; Mbl HE HECEM OTBETCTBEHHOCTM 3a HENPeABUACHHbIe BO3BpaTbl 
npogykta. 

w JI060/ HeucnpaBHbil NPOAYKT FOMKeH GbITb BOSBPaLéH B OPUMHANbHON ynakOBKe CO 
BCEMM NPYHAANerxKHOCTAMN VU OpUrvHanbHON KONMen KBUTAHLMN O NoKynke. 


TapaHTua QOnonHaeT UV He YMCHbWAECT BALUNX 3aKOHHbIX NDAB. 


Cnyxx6a novgepxKu: 
Tenechou: +44 (0) 845 250 0586 
SnektpoHHas noua: service-ru@augustint.com 


TOT NpoAyKT COOTBETCTBYeT OCHOBHbIM TpeboBaHuaAM UM ApyruM COOTBeTCTBYIOLUMM 
nonoxeHuam {upextuBb! 2014/30/EC. C lexnapaynen cooTBeTCTBUA MOXKHO 
o3HakomuTbCca B ViTepHete no agpecy: http://www.augustint.com/en/declaration. 
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